, Na, Kfb

XL. N. Stickstoff.

Altere Messungen: Felilen.
Material: Atmospharische Luft.
Linienzahl: 0.

XLL Na. Natrium.

Altere Messungen: H. Kayser und C. Runge, Beii. Akad. (1890).
H. Lehmann, Ann. d. Ph. 5 (1901) (Ultrarot). R. Schillinger, Wiener
Akad. 118 II a. (1909). J. M. Eder und E. Valenta, Wiener Akad.
119 II a. (1910) (Rot),

Material: Natriumchlorid auf Gaskohle.

Verunreinigungen: Ba, Ca, K, Li.

Linienzahl: 25.

2680-50
	2+.br,u
	4499
	1-
	-br
	4979-1
	2-
	-br
	5683-1
	10+br,r

2853-00
	20 u
	4666
	1-
	-br
	83-5
	2-
	-br
	886
	15+br,r

3302-56
	100 u
	70
	1-
	-br
	5149-2
	1-
	-br
	5890-20
	1000 u

03-11
	100 u
	4748-6
	2-1
	-br
	53-75
	2-
	-br
	96-17
	1000 u

45-13
	1 +
	52-6
	2+br
		5670-5
	1-
	rbr
	6154-48
	20

3427-2
	1-fbr
	4975-0
	1-fbr
		75-8
	1-j-br
		61-01
	30

3974-1
	1-fbrCa?
	
	
		
	
		
	

XLII. Nb. Niob.

Altere Messungen: J. M. Eder und E. Valenta, Wiener Akad. 119 IIa.

(1910) (Rot).
Material: Niobammonfluorid aus Nioboxid von Prof. W. Muthmann,  auf

Gaskohle.

Verunreinigungen: Ti.
Linienzahl: 1770.

2376-49
	1
	2504-75
	1
	2567-62
	1
	2590-05
	2

87-63
	1
	iro9
	1
	69-15
	1
	92-28
	2

98-60
	1
	21-50
	1
	70-91
	1 +
	94-82
	1

2412-56
	1
	25-91
	1
	71-18
	1 +
	97-25
	1

1706
	1
	41-53
	1
	71-45
	
	2601-40
	1

18-77
	1
	44-91
	1
	72-20
	1
	01-95
	1

33-84
	1 +
	51-49
	1
	76-75
	1
	02-13
	1

36-40
	
	54-20
	1
	78-29
	1
	10-38
	1

45-18
	1 +
	55-73
	1
	78-85
	2
	12-50
	1

63-00
	
	57-04
	1
	81-32
	1
	16-55
	1

66-82
	1
	59-05
	1
	83-25
	1
	20-55
	1

69-18
	1
	63'55
	1
	83-33
	1
	20-68
	1 +

77-49
	1
	.   65-52
	1
	84-IO-
	2
	23-61
	1

90-5S
